Franciszek Krudowski 


pensyonowany c. k. Kontrolor komory głównej, 


przeżywszy lat 72, po długićj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, w dniu 
8 Grudnia 1878 roku zakończył życie doczesne. 


W smutku pogrążona małżonka wraz dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
1 pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 90 w Podgórzu we Wtorek 


dnia 10 b. m. o godz. 3 po południu wprost na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


